JOANNA z PODGÖRSKICH CIECHANSKA 


żona konduktora przy €. K.uprzyw. Kolei galic. Arcyks. Karola Ludwika 
przeżywszy lat 39, po krótkićj ale dolegliwćj chorobie. opatrzona śś. Sakramentami rozstała się 


ztym światem dnia 23. Stycznia 1860 r. 


——NYUYUVUVvvm— 


W żalu pogrążony mąż wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjacioł i pobożną Pubieznosé na wyprowadzenie 
zwłok z domu pod L. 227 przy Uliey Szewskiej na Nabożeństwo żałobne do Kościoła Św. Anny w dniu 25 Stycznia b. r. 
o godz. 9 zrana, a po odbytćm Nabożeństwie wprost na cmentarz. 
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